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aktywny czionek Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, 
dyrektor Dyrekcji Budowy Miasta N. Huta, czlonek Prezydium 
Dzielnicowej Rady Narodowej w Nowej Hucie, odznaczony 
orderem Odrodzenia Polski lil kl. i Złotym Krzyżem Zasługi 


przeżywszy lat 46, zmarł 29. X. 1953 r. w Warszawie. 


W zmarłym tracimy oddanego Towarzysza, zdolnego Kierownika 
1 organizatora, ofiarnego budowniczego pierwszego socjalistycznego 
miasta Nowa Huta. 


Cześć Jego Pamięci 


Podst. Org. Part. PZPR 
Rada Miejscowa Z. Z. 
Dyrekcji Budowy Miasta Nowa Huta 


